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GELOSO - Modd. G 123, G 126, G 143 e G HI. On«ic medie da 180 a 580 ni, quattro bandc allar*aic OG a 19, 25. 31 e 50 m. Media 

frcqucn/a a I6T ke s. Tension? al primo clellrolilico 265 V e al secondo 215 V. 
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